BACH 


Passion selon St Matthieu 
BWV 244 


Aria 
Blute nur, du liebes Herz 


pour 


Trompette en Ut 
& Grand Orgue 
C Trumpet & Pipe Organ 


Blute nur, du liebes Herz 
Passion selon St Matthieu 
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Trompette en Ut/C Trumpet 
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